FERDYNAND 


PIERADZKI 


PREZES RADY NADZORCZEJ DRUKARNI ZWIĄZKOWEJ 


PRZEŻYWSZY LAT 63, PO DŁUGIEJ A CIĘŻKIEJ CHOROBIE, 
OPATRZONY ŚW. SAKRAMENTAMI, ZASNĄŁ W PANU 4. III. 1943. 


WYPROWADZENIE ZWŁOK Z KAPLICY NA CMENTARZU RAKOWICKIM 
NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU NASTĄPI W SOBOTĘ DNIA 6 B. M. 
O GODZINIE 4 PO POŁUDNIU, NA KTORY-TO SMUTNY OBRZĘD ZAPRASZA 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA 


SPÓŁDZIELNIA ZAREJESTR. Z ODPUW. UDZIAŁAMI 
W KRAKOWL: 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


